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literat 


zmarł w Krakowie dnia 2 lipca 1953 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim do grobu 
rodzinnego nastąpi w sobotę dnia 4 bm. o godz. 1230 po południu, 
o czym zawiadamiają: 

żona, syn, rodzice, brat i rodzina. 


